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Półtora miliona morgów ziemi dla włościan. 


"Z Warszawy donoszą: Od środy do niedzieli gu lat 4, 
toczyły się w Warszawie poufne obrady zjaz- pięćdziesiąt. 
du ziemian ze wszystkich dzielnie polskich | W ciągu tego tygodnia deklaracya ta odpo- 
pod przew. Andrzeja hr. Tarnowskiego. „,wiednio umotywowana zostanie ogłoszona w 0- 
Rozważane projekt, według którego właścicie- gobnej odezwie. 
1e zi ofi êndi AR 

a a l siere S „aji dwa Właściciela ziemscy ofiarowują ziemię w 


mach przedwojennych półtora miliona morgów : i 
ziemi na parcelacyę między włościan, a w ra- ak etia procentowym do ilości posładanej 


mie przyłączenia kresów wschodnich, trzy mi- 
Xiony morgów. Oczywiście, donacye, dobra kameralne, rzą- 
Cała transakcya miałaby się dokonać w cią- |dowe itp. w grę tu wcale nie wchodzą. 


Sprawa rekonstrukcyi gabinetu. 


Z Wamawy nadoszty wiadomość. ża er Poseł Witos o sytuacyi w kraiu. 
min wyjazdu Paderewskiego do Paryża został 1 A 
ustalony na niedzielę 30 marca. Wyjazd został |, Warszawa. Poseł Witos w rozmowie z krak. 

; - $ A koresp. „Knurvera Porannego" oświadczył, że 
o e yazo jA) ędu na przyspieszony lie: i w kraju przedstawia się bardzo po- 
rokowań pokojowych. ważnie. Niebezpieczeństwo nowej wojny i bob- 

W związku z tym wyjazdem w kołach sejmo- SZewizmu, tudzież obecny marazm Seimu wy- 
wych aktualną stała się kwestya rekonstruk- twarzają położenie, w którem trzeba zdobyć się 

A na energicz z te. 
reyi gabinetu, opartego na Stałej pewnej więk- Co Ba, Pideręwskiejo oświadczył Witos 
. z O , aj 
szości, a złożonego z poliryków z udziałem fa- wszyscy uznają jego nieocenione zasługi i ĵe- 
chowców o szerokich widnokręgach, z premie- go mądrą ofiarną działalność w kraju; ale ko- 


rem o energicznej i Silnej ręce, 
Decyzya w sprawie utworzenia stałej więk- 
szości i wyłonienia nowego rządu musi zapaść 


przed niedzielą. O ileby jednak do porozumie- | 


|niecznem jest, aby Paderewski, mający tak 
iwiełkie osobiste wpływy i stosunki, pilnował 


teraz sprawy polskiej w Paryżu, tak, jak to 
czyni czeski prezydent ministrów. 
Koniecznem jest dalej, aby rząd w Polsce 


Kraków, Sroda 26 Marca 1919 r. 
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Obrady konterencyi nokoiowej. 


Paryż. P. A. T. Ajencya Havasa donosi dn. 


a spłata byłaby rozłożona na lat 25 bm.: Najwyższa Rada ententy ustaliła przy- 


jszły zarząd neutralnych kabli podmorskich i 
przyjęła wniosek, dotyczący  rozstrzygającej 
wladzy w księstwie cieszyńskiem. 

Dzisiejszy komunikat nie podaje daty na- 
stępnego posiedzenia. Sądzimy, iż prace kon- 
iferencyi prowadzone bedą dalej na razie w for- 
mie konwersacyi prywatnej. Wilson, Lloyd 
George, Clemenceau i Orlando przed dzisiej- 
szem zebraniem Rady odbyli konferencyę. Ko- 
misaya gospodarcza konferencyi pokojowej zala- 
twi dziś owiatecznie sprawę wydania niemie- 
ckiej floty handlowej i sprawę aprowizacyi 
Niemiec. 

Paryż. P. A. T. Radio stacyi krak. Najwyńżaza 
Rada sprzymierzonych zebrała się w ponie- 
działek o g. 4 popol. Przedtem jeazcze od g. 3 
Ido 3 kwadr. na 4 konferowali szefowie d:łe- 
jgacyi: Wilson. Lloyd George, Clemenceau i 
| Orange Marszałek Foch wziął udział w kon- 
jedn. i Rozpatrywano sytuacyę wojskową z 
powodu rewolucyi na Węgrzech i kwestyę pol- 
ską, oraz polskich dvywizyi jenerała Hallera. 

Paryż. P. A. T. Ajencya Havasa donosi: We- 
dle doniesienia dzienników Rada dziesięciu roz- 
waża podobno przewóz dywizyi Hallera przez 
Królewicc. „Potit Joumal? domaga się jak naj- 
rychlejszogo przewozu tych wojsk, bo należy 
przypuszczać, że bolszewickie Węgry będą pró- 
;bowały połączyć się z Ukraińcami u bram 
| Lwowa. 
| Wiedeń. P. A. T. „Manchester Guardian” e 


115 bm., pisząc o sprawie Gdańska, staje na sta- 


nia między stronnictwami do tego czasu nie spoczął w rękach premiera o silnej ręce i aby nowisku niemieckiem, twierdząc, że przez przy- 
doszło, zastępstwo na czas nieobecności Pade- ten rząd był programowym wyrazem trwalej, łączenie Gdańska do Polski rozerwanoby tpai- 


rewskiego objąłby jeden z ministrów! W sferach 
Piastawców twierdzą, że w takim razie do gabi- 
netu powołany zostałby Witos i mianowany 
wiceprezydentem gabinetu. 


świadomej większości. W czasie uroczysto- 


ści Kościuszkowskich w Krakowie zaczeły gię 
inarady w tej sprawie wóród zebranych posłów, strym na ten artykuł, wyrażając zdwiwienie. że 
|które będą kontynuowane w Warszawie i sa- 
ipewne doprowadzą do pomyślnego wyniku. 


p 


Z frontów polskich. 


"Warszawa, P. A. T. Komunikat sztabu jeno- 
ralnego z dn. 25 bm.: 

Front galicyjski jen. Iwaszkiewicza 
Pod Lwowem słaba działalność artyleryi. Na 
północ od Dobrostan i Stodółek wyparto prre- 
dnie straże ukraińskie. Patrole nieprzyjaciel- 
skie osuzeliwały Ebenau. Oddriał pułk. Mian- 
kiewicza zajął Janów. Patrole nasze posu- 
nęły się aa wechód od Jaworowa. Ataki nie- 
przyjacielskie na Rostaweczko i Czyżki udarem- 
miono. Pod Rawą Ruską ożywiona działalność 
wywiadowcza. 

W zast. Szefa sztabu jen. Haller pułk. 

Warszawa. P. A. T. Dn. 26 marca. Komuni- 
kat sztabu jen. z 25 bm.: 

Front wołyński. Grupa jen. Śmigłego- 
Rydza. Na południe od Włodzimierza Wołyń- 
skiego utarczki patroli. 

Front  litewsko-białoruski. Grupa jen. Li- 
Btowskiego: Na wschód od Łogiczy- 
na działalaość wywiadowcza. 

Grupa jen. Szeptyckiego: Ułani 9 pul- 
kn stoczyli walki pod Zagurjem koło Kroczyna 
z wielkim oddziałem kawaleryi bolszewickiej i 
rozbili go. 

W zast. szefa sztabu jen. Haller pułk. 
„Poznań. P. A. T. Komunikat wojskowy z 25 
bm.: Grupa północna. Pod Wielowsią, Płonko- 
wem, Ostrówkiem i na drodze do Guloz-Rosko 


. 


odparto atak nieprzyjaciela, wspomagany o0-| 
gniem kulomiotów i miotaczy min. Pod Tarko- | 
wem wzdłuż Noteci i na Zamczysko, Mieczko- | 
wo oraz nasze pozycye w pobliżu Trzech domów l 


ogień kulomiotów i miotaczy min. Zresztą spo- 
kojnie. 

Grupa zachodnia. Oprócz strzałów karabino- 
wych do naszych posterunków w Kolnie, spo- 
kój. Na odcinku Leszno między Jezierczyca- 
mi a Zawadą odparto patrole niemieckie. 

Grupa południowa. Między Niemerzynem a 
Słupią odparto wezoraj atak pół kompanii nie- 
mieckiej. Między Kowcem a Zakrzowem strzela- 
nina. Zresztą sytuacya bez zmiany. 


Przeciw oswobodzeniu Wielkopolski, 


pisze tylko taki pokój, który pozostawi Gdańsk 
i Prusy zachodnie przy Niemcach. Szaleństwem 
jest również żądanie ententy zapłacenia jej od- 
szkodowania 320 miliardów w przeciągu lat 46 


. po 8 miliardów rocznie. Gdyby nawet nkonfi- 
|skować cały nasz majątek prywatny, to Niem- 


cy mogłyby płacić zaledwie 2 miliardy rocznie. 
W sprawie Poznańskiego Niemcy trzymać się 
będą zasad Wilsona. Ziemi niemieckiej i dobra 
niemieckiego nie wypuścimy z rąk. 

Po przemówieniach kilku jeszcze posłów u- 
chwalono rezolucyą, protestującą przeciw od- 
Ee Gdańska, Śląska ł Pros Zachodnich 

0 a 


Soldateska niemiecka w Prusach król. 


, Grudziądz, P. A. T. Dn. 26 marca. Rada żoł- 
nierzy tutejszego garnizonu wysłała do rządn 
niemieckiego, do zgromadzenia narodowego w 
Weimarze i do innych władz odezwę, która 
kończy się słowami: Garnizon grudziądzki w 
liczbie 10.006 ludzi oprze się siłą każdej próbie 


| przyłączertia Prus Zachodnich do Polski. 


Pawienko proronoje rozejm 2 Polska. 


stość części Niemiec. 
Tompe” z dnia 19 bm. odpowiada w tonte o- 


| dziennik angielski występuje w roli obrońcy 
Niemiec. „Telńps” protestuje przeciwko wywo- 
dom „Manchester Guardiana”. 

„Secolo” z dnia 16 bm. zamieszcza dłuższą 
korespondencyę z Paryża, przedstawiając re- 
windykacye terytoryalne Polski, zgleszone 
przez Dmowskiego na konferencyi pokojowej. 
„Secolo” podkreśla, że nowa Polska musi twe- 
rzyć eałość jeda itą z naturalnym dostępem 
do morza. Tak saw Lwów powinien przypaść 
Polsce, ponieważ zamieszkany jest przez Pola- 
ków. Te samo tyczy się Cieszyna. Crea mogą 
| otruymać pewne gwarancye ekonomiczne. Co 
do Gdańska, to chociaż miasto to jest niemie- 
ckie, to kryteryum narodowe nie wystarczy, 
gdyż Polska musi mieć dostęp do morza. Must 
Żyć i mieć swobodę oddechu. 


Przyspieszenie obrad kongresowych. 


Wiedeń. P. A. T. „Neues Wiener Journal” do- 
nosi z Hagi: Wielkie mocarstwa pod wraże- 
niem wydarzeń na Węgrzech nchwaliły uczynić 
wszystko, oo leży w ich mocy, aby w ciągu ty- 
godnia ukończyć pracę nad traktatem pokojo- 
wym. Decyzya ta została spowodawaną wzra- 
|stającą powagą położenia. 


Chaos musi bvć stłumiony. 


Paryż. P. , 
mawiając wydarzenia na Węgrzech, oświadcza 
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odbywała się strzelanina w całem mieście. Syn 
ło wiele ofiar w zabitych ł rannych. Wojska 
czerwonej gwardyi obsadziły koleje. Na dwor- 
eu głównym wytoczono armaty. 

Porządek w mieście, utrzymywany dotąd z 
takim trudem, skończył się bardzo prędko. 
W kilku częściach miasta doszło do rabowania 
| sklepów. Tłum rzucił sią przedewszystkiem na 
i sklep z żywnościa i na składy jubilerskie. 

Obcokrajowcy uciekają gromadnie do niemie- 
ckiej Austryi. Cudzoziemcom ogłoszono rozkaz 
w języku węgierskim, mocą którego iniernuje : 
się wszystkich obcyca. 


Koalicya obsadza Węgry. 


„Morgenzeitung” donosi z Zurychu: Wedle 
„Secola” od środy wylądowało w Rjece 35.000 
żołnierzy koalicyjnych, którzy mają obsadzić 
Węgry. 


Francya w wojnie z Węgrami. 


Wiedeń. P. A. T. „Zeit“ donosi z Paryża: 
Z Paryża nadeszła tu wiadomość, że od soboty 
wieczorem zaistniał stan wojenny z Węgrami 


Foch o położeniu na Węgrzech. 


Wiedeń. P. A. T. „Neues Wiener Journal“ 
donosi w depeszy z Genewy: Marszałek Foch 
wyraził się wobec dziennikarzy w następujący 
sposób o położeniu na Węgrzech: Teraz bedzie- 
my mogli sabwytać bestyę; rosyjscy bolszewi- 
cy chcieli nas zwabić na stepy rosyjskie. By- 
liśmy mądrzy i nie dalikmy się tam wciągnąć. 
Dziś położenie jest inne Na Węgrzech przefor- 
sujemy nietylko nasze żadania, ale także zada- 
my cios śmiertelny bolszewizmowi. Węgrzy. 
którzy podniaśli się przeciw żądaniom całej en- 
tenty, przypłacą ciężko meg nierozwagę. 


0 ochronę obywateli ententy na Węgrzech 


Paryż P. A. T. Ajencya Havasa donoci: 
Dzienniki przestrzegają przed przesadną oceną 
położenia na Węgrzech i przed  pesseymizimem. 
„Daily Chronicle" donosi, że w Budapeszcie 
wybuchły niepokoje, w ciągu których użyto 
broni palnej na ulicach. Monitory Dunajowe en- 
tenty udały się z dolnego Dunaju dla ochrony 
interesów ententy. Zdaje się, że wezyscy oby- 
watale ententy w Budapeszcie s& bezpieczni. 


Wyiazd poselstwa czesk. z Budapesztu. 


Wiedeń. P. A. T. Wiedeńskie Biuro koresp. 
donosi: „Narodał Listy“ donoszą prywatnie 
z Preszburga: 60 urzędałków poscłstwa czesko- | 
słowackiego w Bndapeszcie, przejechało wczo- 
raj przez granicę. Węgrzy zebrali im wszystkie 
rzeczy. 


Socyaliści czescy o przewrocie węgiersk. 


Wiedeń. P. A. T. „Dolnicke Listy“, organ 
czesko-głowackiej partyi socyalistycznej, re- 
rektuje w dłuższym artykule na odezwę Be- 
cyaiistów węgierskich do robotników czeskieh 
i powiada, że już sam fakt, iż kapitalistyczne 
organy wiedeńskie z widoczną radością z% 
mieszczą odezwy komunistów węgierskich, | 
nakazuje rezerwę robotnikom czeskim, Jeżeli 


tmię i rewindykować dla Węgier Słowaczvznę, 


Warszawa. Dn. 25 marca. Naczelny wódz u-! Tempe“, że przyłożono pochodnię do beczki irumuński Siedmiogród, Banat serbski, ażeby n- 


fkrafński Pawlenko nadesłał na ręce rządu war-.z prochem w Europie środkowej i wschodniej. ratować tem niemieckich i węgierskich kapita- 
„szawskiogo depeszę z prośbą o natychmiastowe , Położenie ententy staje się poważne, a może listów, którzy zawinili wojnę i obecnie z przy- | 


wysłanie jej do Paryża w imienin sztabu ukraiń- nawet krytyczne. Przeciwnicy ententy mają jemnością śledzą walkę, zorganizowaną przeciw ; 
skiego. „Pawłenko w depeszy tej oświadcza, że przed oczyma przykład, podsuwający pokusy, , Paryżowi, to trzeba powiedzieć, ża. robornicy 
godzi się na rozejm z Polską i prosi ententę o'a nawet nadzieje. Bułgarzy i niemieccy Austry- czescy krytycznie się na to zapatrują i odmó-- 


pośrednictwo w nikładach z Polską. 
Depeszę wysłano. natychmiast s Warszawy 
do Paryża. 


Moskwa o przyjaciołach ukraińskich. 


. Moskwa. P. A. T. Radio stacyi krak. Wedle 
donićsień z Rostowa rad Donem 2 pułki kuza- 


czic wyslane z Kubania na obszar Doński | 


wzbraniały się walczyć z bolszewikami. 
w Galicyi(?) wre w całej pełni ruch rewolu- 
cyjny. Powstanie wybuchło najpierw w okoli- 


|acy są przygotowani do narodowego bolszewi- 
izma W Niemczech położenie rządu jest niepe- 
wne. Hr. Brockdorff Rautzan wysłać ma Kont- 
sy'ego do Moskwy. Ententa musi się spodzie- 


|wać, że znajdzie się wohec zamętu, którego 


rozmiary i trwanie nie dają się obliczyć, Nowe 
|rozwiązanie staje się konieczne. Należy tylko 
(rozwiązać kilka podstawowych zagadnień i po- 
rozumieć się co do środków. któreby mogły o- 


cy Drohobycza, gdzie utworzył się sowiet z de- iryalne czeskie, polskie, południowo-ełowiańskie 


putacyi robotników, do ruchu przyłączyli się 
robotnicy z sąsiednich miejscowości, jak Ka- 
łusza. Rząd zarządził rozwiązanie gowietów i 


i mumuńskie, zapewnić wierzytelności ententy I 
dać jej gwarancyę, stworzyć związek narodów. 
Jeżeli Niemcy odmówią podpisania warunków 


Kaszub | Śląska. aresztowanie przywódców, jednak do ruchu pokojowych, należy zastoeować odpowie-lnią 
Berlin. P. A. T. Dn. 26 marca. Odbył się tu- | przyłączyły się i wojska. W wielu miejscowo- |nolitykę względem Rosyi, chao musi być stłu- 
taj olbrzymi wiec protestujący przeciw oderwa- ściach urządzili lewicowi socyaliści zgromadze- miony rękami wyłącznie rosyjskimi. 
niu ziem polskich od Niemiec. Na uwagę zasłu- |nia i zagarnęli całą władzę, i tak w Haliczu, Ro- 
guje mowa ministra Erzbergera, przejęta jadem  hatynie, Bohorodczanach i Złoczowie. Ruch roz- Pułkownik Vix prostuje. 
Budapeszt. P. A. T. Węgierskie Binro koresp. 


nienawiści do wszystkiego, co polskie. Zarzu |szerza się i na terytorya obsadzone przez pol- 

cil on Polakom niewdzięczność za oswobodze- |skie wojska(?) We Lwowie w tajemnicy utwo- | 

nie(!) z pod jarzma rosyjskiego. rzony sowiet deigatów robotniczych proklamo- | donosi, że pułkowniy Vix szef misyi francuskiej 
Erzberger omawiał przebieg ostatnich roko- | wał strajk generalny. W Stanisławowie wojska | na Węgrzech wystosował pismo do rządu wę- 

wań poznańskich, oraz, jak się wyraził, bez- |wysłane przez gabinet Hołubowicza oświadczy- igierskiego, w którem prostuje twierdzenie, ja- 

czelne ultimatum, postawione Niemcom |ły swą solidarność z powstańcami. Następni» kie było zawarte w proklamacyi rządu węgier- 

przez ambasadora Noulensa. Lądowanie woj-|pomaszerowały wojska razem z powstańcami Skiego, jakoby linia demarkacyjna była zarazem 

ska polskiego w Gdańsku oznacza się wojną |na Stanisławów ił aresztowały Hołubowicza. |granicą polityczną W zawiadomieniu przesłanem 

domową. Oddanie Gdańska Polsce nie jest mo- | Powstańcy wystosowali ultimatum do wojsk po-;PTzex misyę rządowi węgierskiemu nie było 


żliwe ani pod względem prawnym, ani polity- w o ad ua g > BEA politycznej. 
owni ix domaga Się w interesie słuszno- 


ści i spokoju ogłoszenia tego sprostowania. 


Anarchia w Budapeszcie. 


„Mórgenzeitung” pisze: Wedle doniesień z 
Budapesztu panuje tam rewolucya w doslo- 
wnem znaczeniu, W nocy z piątku na sobotę 


«w 


cznym. Wedle układu, zawartego z koalicyą, 
mogą lądować tylko wojska koalicyi i sprzy- 
mierzone z koalicyą. Polacy nie są sprzymie- 
rzeńeami ententy. Chodzi tu o politykę klesz- 
czy, którą Francya stoeuje po niepowodzeniu, 
jakiego doznała w polityce z Rosyą. Ale klesz- 
eze polskie to rzecz jeszcze bardziej krucha, 


aniżeli kleszcze rosyjskie. Rząd niemiecki pod- 
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zostających pod rozkazami Dyrektoryatu wzy- 
wając je do natychmiastowego powrotu do Ga- 
licyi i zaprzestania walki z Sowietami. 

Ukraińskie czerwone wojska w okolicy Żme- 
rynki są w połączeniu z powstańcami, którzy 
obsadzili Mohilów Podolski 1 północną część 
Bessarabil, W kierunku ma Wołoczyska obsa- 
dziły czerwone wojska miasto Latyczów, 


wią wezwaniu, do nich wystosowanema 


Sprawa granie Jugoslawii i Włoch, 


Lubiana. P. A. T. Czesko-słowackie Biurą 
prasowe donosi: 

„Slowenski Narod” donosi z Genewy, że de- 
|legacya jugosłowiańska w Paryżu w najbliż- | 
szych dniach w kweetyi granicy Jugoslawii od 


,graniczyć i stopniowo opanować chaos. Należy Włoch zaproponuje plebiscyt dla wszystkich 
justalić granice Niemier. rozstrzygnąć żądania aea 4 A 
| Włoch i Bałgii, pogodzić rewindykacye teryto- 


obszarów, których domaga się rząd włoski. 


Kult Wilhelma w Berlinie. 


Berlin. P. A. T. Dn. 26 marca. Olbrzymi thum, 
złożony z oficerów pruskich, członków związkn 
narodowego, którzy nieśli narodowe chorągwie 
podążył przez ulicę Unter den Tinden do pala- 
cu kanelerza. Jenerałowi Ludendorffowi, które- 
go tłum spotkał na uL Wilhelma, urządzono 
wielką owacyę. Następnie pochód ruszył przed 
pomnik Bismarcka, gdzie jeden z oficerów od- 
czytał formułę przysięgi na wolność, a inny mo- 
wca w zapale zwrócił się do pomnika Bismarcka 
ze słowami: „Drogi Bismareku! Zstąp do nas i 
rządź nami ponownie”. Następnie wznoszono 
okrzyki na cześć cesarza Wilhelma i odśpiewa- | 
no hymn: „Hei dir im Sieges-kranz”. 


m — 


Wieści z Gdańska. 


Pisma warszawskie donoszą z Gdańska o œ 
burzającem zachowaniu się władz wojskowych 
niemieckich w stosunku do przybyłej misyi gen. 
Hallera, Oto zaraz po wyjeździe francuskiego 
pułk. Msarechala, komenda obwodu wystosowa- 
ła do kap. franc. Lorillard'a pismo w aroganc- 
kim utrzymane 


e 


+ 


tonie, żądając, aby, oficerowie |dzący wyłącznie z Galicyi 
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polscy nie stykuli się z ludnością miasta, nie 
wszczynali rozmów itp. 

W odpowiedzi kap. Loriliard zaprotestował 
przeciwko takiemu odnoszeniu się du przedstg- 
wicieli armii sprzymierzonych. Niemey na to 
zareagowali na swój właściwy tylko sobie sp3- 
sób. Oto oznajmili, że wyciągają z tego oświad- 
czenia konsekwencyę: uważając oficerów poł 
skich za oficerów armii polskiej, nakiadają na 
nich t. zw. Freiheitsbeschinkung. Na usprawie: 
dliwienie się swoje, przytoczyli przybycia Pade 
rewakiego do Poznauia, który to wypadek stał 
się przyczyną ogólnego powstania przeciwka 
Niemcom. Nie życząc sobie, aby to samo miale 
stać się z Gdańskiem, komenda niemiecka te 
czyni wszystko, aby nie dopuścić do lądowania 
wojsk gen. Hallera w porcie gdańskim. 

Oficerom polskim i frane. kap. Lorillard wy- 
znaczono trzeciorzędny hotel. Przysłans wartę 
składającą się z 7 bandytów z Grenzschutzu. 
Nie pozwolono wydalać się bez wyraźnego opo» 
wiedenia się. Wychodzących razem na ulicę O- 
ficerów, odprowadzali uzbrojeni strażnicy, £ 
pczyłożonymi palcami na rewolwerach. 

Ludność niemiecka naogół zarbowywała się 
w stosunku do oficerów nader życzliwie. Zag2» 
bujących po drodze przechodniów straż odsu= 
wała bezceremonialnie. 

Oficerowie byłi na każdym kroku pilnie strzæ 
żeni. Ostamio wydano rozporządzenie, aby nie 
jadali na ogólnej sali, ro stawało się zazwya 
czaj powodem zaciekawienia wszystkich obe% 
nych, ale w swoich pokojach. dokąd przynoszo+ 
no im iedzenie. 

Przed mieszkaniem dra Wybiekiego, klóre 
go wezwał do siebie kap. Lorrillard, czując się 
słabym, ustawiono później żołnierzy na warzie. 

W Gdańsku pozostał w tej chwili tylko kap. 
Lorrillard. Wkrótce ma zjechać liczniejsza gru- 
pa oficerów. 

Z powodu zajść na tle stosunku władz uie- 
mieckich do misyi armii gen. Hallera wysłane 
raporty do głównej kwatery wojsk sprzymie- 
rzonych. 

Wszyscy wybitniejsi Polacy, biorący jakikoł 
wiek udział w pracach społecznych, postawieni, 
są w stan oskarżenia pod zarzutem zdrady 
stanu. 


Awanturniczy minister. 


Korespondencya „Głosu Narodu*). 
Wiedeń, 15 marca 1919. 

dage z ich polityki, wobec Polaków "*o980- 
„A i wlaściwie wszystkich obecnych mink 
strów czeskich, zaliczyć by należało do awam- 
turników. Wśród nich jeden przecież specyalnia 
na to miano zasługuje. Jest nim p. minister ko- 
lejowy ksiądz dr. Zahradnik. - 
Jut w izbie poselskiej austrvackiej. przy 
wszystkich hałaśliwszych scenach, nigdy nie 
brakło posła ks. Zahradnika Odkąderopublika 
czesko-słowacka obrała go sobie ministrem, dr. 
Zahradnik nie przycichł, przeciwnie szuka roze 
gloen. Niedawno temu ogłosił list do biskupa 
jugosłowiańskiego, w którym dowodzi. że ce 
libat jest rzeczą karygodną, musi być więc na- 
tychniiasi zniesiony. Z tej racyi, wypisała wie 
deńska „Arbeiter Zeitung“ panu ministrowi Za- 


A. T. Ajencya Havasa donosi: O- |proletaryat węgierski pragnie zorganizować ar- |hradnikowi hymn pochwalny, podnosząc trześe 


wość jegu Bądu. 

Mniejszą popularnością cieszy się jednak p 
minister wśród kolejarzy czeskich. Doniesiona 
bowiem, że na jednej ze stacyi czeskich, niezbyt 
przychylnie przyjęto p. ministra, który z oder- 
wang połą surduta odjechał do Pragi. 

Ostatnia karts wizytowa. jaka złożył dr. Za- 
hradnik światu politycznemu. hyła jego mowa, 
wygłoszona w Teławie. W mowie tej stoczył 
zaciąty bój z Niemcami. Polakami i Weerami. 
Nie otyło się bez pogróżek. Niemcom zapowie- 
dział. że nadszedł czas, w którym z Niemcami 
należy niezwykle dosadnie pogadać Werrom 
wriął za złe. że zabrali repuhlice czesko-słowac 
kiej iokomotywy i wagony. Ustep zaś nod adre- 
rom Polaków zwrócony, brzmiał: „Nasza dzł- 
sleza polska sprawa tworzy smutny rozdział. 
Ni bwłoby nic łatwiejszego, jak kazać naszej 
młodzieży obsadzić cbszar cieszyński i nanę- 
dzić etamiąd Polaków. Lecz sfolzowaliśmv. sko- 
ro nasi prryjacisłe zażadali. byśmy ustanili i 
uzbrojli się w cieri liwość. Pewny jestem. że to 
nisdhugo potrwa i że wnet odetchniemy''! 

O złamaniu mnow y. zawartej z Polska w spra- 
wie Śląska. p. minister anł słowem nie wspom- 
nial! —ag.— 


O losy kompanii asystencyjnej, 


Otrzymujemy następujące pismo: Celem uspoko 
jenia interesowanych osób. odnośnie do lusów kom- 
panii aaystencyjnej, w jednej trzeciej swej część 
składającej się z ochotniczej młodzieży Szkół kra- 
kowskich, wyjaśnia się. iż w ostatnich walkach © 
oswubodzenie Lwowa, ltompania ta poniosia na- 
stępujące straty: 

Pabiei: Piotrowski Alfred, Nikiel Michał, 
Kurnik Kazimiert, yc ya Tr Nizin 

iewicz Walenty, rjański Stanisizw. 

H z ózef, Wilezkiewicz Alfred 
Kulczyński Jan, Koszak Michał. 

W zięci d.o n.że.w.o.l. i według zeznań jeńców 
ukraińskich, zawiezieni do Rndek i Sambora: Ni- 
ziński Jan, Pupka Władysław, Szczurkowski Fe. 
licyan, Szwajea Stanisław (wszyscy z bloku 225 
Dwornik Michał, PDumalik Ałfred, Jakus Jóra 
Kluzek adysław,  Krzesimowski Zbigniew. 
(wszyscy z błokn 50). 

Na resztę strat składaj 


Ranni: Liseak 


gie żołnierze, pocho: 
kowej i wschodniej, 


M: R 


„BŁOB NARODE" E dnia 26 Marca i9f9 reku, 


: | 
«o do losu których zamieści się odpowiednie wy- | Następnie jako komendant transportu inwalidów | Dr. Gałecki odjechał dziś o godz. 10.15 rano do |lachowski. Uchwałono odpowiednią- rezlucyę. któ- 


jaśnienie w pismach lwowskich i przemyskich. . 
Sądowa Wisznia, dnia 23 marca 1919. - 
dr. W. Abłamowicz, kom. załogi. 


KRONIKA. 


Dziś dnia 26 marca 1919 r. 


Polaków p. porucznik Walenty 

rza oficera wojsk polskieh gen. 

drii we Włoszech, 
Wraz z misyą tą powróciła 


afera z Laman- 


do Czerwonego 


| Krzyża p. Bronisława Rychter-Janowska, która to- 


warzyszyła ostatniemu wi chorych żoł- 
nierzy włoskich, z którymi z końcem stycznia b. r. 
odjechała do Włoch i przy tej sposobności zwie- 
dziła wszystkie szpitale i obozy chorych od Wero- 

aż poza Neapol, a zebrawszy niepośledni mą- 


Asygnaty Polskiej Pożyczki Państwowej | ersat obiecała go w najbliższym czasie opubli- 


nabywać można: (po potrąceniu procentu): 


100 markewe, koronowe, rublowe za 97.01 
5600 = s 5 za 485.67 
1000 5 E w za 970.I4 
5000 ” = « za 4850.70 
10800 " = a za 9701.89 


POWRÓT ZIMY. Wczoraj, po paru dniach sło- 
mecznego przedwiośnia, po deszczach i szarugach, 
mieliśmy dzień w całem słowa znaczeniu almowy. 
Rano śnieg grubą warstwą pokrył trawniki i ale- 
je piantacyjne, a na drzewach osiadł sutą, białą 
okiścią, pod którą ukryły się młode zielone listecz- 
ki krzewów, majpierwej budzących się do życia. 
Obraz pól i ogrodów podmiejskich, kopca Kog- 
einszki, skavanych w bieli śniegowej, ezynil rów- 
mież w godzinach rannych wrażenie zimy. Śnieg. 
którego nam skąpił grudzień i styczeń, w drień 
Zwisstowania N. M. Panny, często cieply i po- 
godny, roztoczył się wszędzie naokół w calej swej 
wcale już dziś niepożądanej krasie, Ale były to 
aż ostatnie rorpaczłiwe wysiłki zimy, która nie 
ehce jeszcze ustąpić miejsca wiośnie. co nieuhłaga- 
nie pozbawia ją z dniem każdym wia/l:twa w przy- 
rodzie. Gdy słońce zahłysio w godzinach popo- 
łudniowych. śnieg stajał z dachów, ulie i ch <ini- 
ków, kamienie zaczęły w okamynienia wsaychać, 8 
wróble na plantach, ciehe i osowiałe w zimie. płoś- 
mem. gromadnem ćwierkaniem oznajmiały. że m 
mo białej szaty śniegowej, ©0 na czas krótki po 
kryła drzewa i krzewy, nadszedł ich €zas godowy 
1 wiosna jeż panuje. X . me 

Dzisiaj od rana zadymka śnieżna, jakiej nie mio- 
BMómy nawet w styczniu. Zima szaleje dalej... 

PRZYJAZD MISY! WŁOSKO-POŁSKIEJ. Wczo- 
raj wieczorem o godz. 8 przyjechała do Krakowa 
misya polsko-włoska Czerw. Krzyża z Włoch, na 
której czele stał dr. Witoki Olszewski, adwokat 
z Bolonii, sercem i duszą Połak. mimo iż był wy- 
chowany we Włoszech. P. dr. Olszewski x p. Lo- 
retem, twórcą propagandy spraw polskich w Bo- 
Jonii we Wioszeeh, uzyskali dla Polski darowiznę 
24 wagonów materyałów najpotrzebniejszych i naj- 
niezbędniejszych do codziennego życia. Niepomier- 
me zasługi. które położyli p. Loret i dr. Olszewski, 
trudno skreślić w kilku słowach. Głębokie odczu- 
ee obowiązku i miłości Ojezyzny niechaj będą 
przykładem i wskazówką. jak o dobro sprawy pol- 
skiej wałczyć należy. Dr, Olszewski wysiadłszy 
z wagonu i stanawszy na ziemi polskiej, wzrn- 
szony powrotem do swojej kochanej Ojczyzny, u- 
kłakł i ucałował ziemię polską. 


Dr. Olszewskiemu towatzyszyli w roli koraem-, 


danta ze strony wojska włoskiego, podporncznik 
Alpinów Niktomołion z Naffezzoli, zrodzony z mat- 
ki Polki i władający doskonale polskim językiem. 


ować. Na dworcu oczekiwali na pociąż misyjny 
delegaci Biura misyi zagranicznych i pp. z Ko- 
mitetu obywatelskiego dla misyj r aat 
którzy powitali przybywających gości i wyrazili 
im wdzięczność połskiego ogółu za przywiezione 
szczodre dary. Nie należy pominąć także sprawo- 
zdania tejże misyi, ó coraz silniej zawiązujących 
jsię stosunkach przyjaźni między narodem włos- 
kim a polskim. 

KOLEJARZE A POŻYCZKA PAŃSTWOWA. 
Kolejarze krakowskiego okręgu dyrekcyjnego za- 
pisali dotychczas na pożyczkę wojenną ogółem 
kwotę 2.600.000 koron. Zapisy nie są jeszcze zam- 
kniete i należy się spodziewać szych nube 
krvpeyj. h 

Dotychczas największa kwotę osiąznali praco- 
wnicy dyrekcyi, a tọ 220.000 koram, dalej prace- 
wnicy ogrzewalni w Rzeszowie 202.300 K., praco- 
wmicy warsztatów w Nowym Sączu 199.000 K. 
pracnwnicy nrzędu stacyjnego w Rzeszowie 139.000 
K.. pracownicy sekey utrzymania w Tamowie 
100.060 K. Inne znaczniejsze subskrypcyo 3a: 0- 
świecim stacya 04.100 K., Debica stucya 83.600 Ka 
Biejsko oddział budovłsny 718800 K. Kraków sek- 
eya L 73.700 K. Sucha stacya 60.000 K. Sucha 
gekeva 56.000 K. Dziedzice ogrzewalnia 55.000 
K. Nowy Sącz stacya 51.700 K., Kraków Bekcya 


TŁ 51.400 K. Kraków państw. urząd rucha k. p.) 


46.100 K., Sangk 31.600 K.. Przybówka 30.600 

Najdrobniejsze nawet stacye zapisywały pze- 
ciętnie po kilka tysi koron — a tylko rzadko 
które zapisy sięgają niżej kwoty 1.000 K. 


Udział w zapisach — jak się dowiadujemy — | 


brali wszyscy 
tora do r.o.b.o.t.n.i.ka  dz.i.,ennego, 
starał się i stara się dotąd, by go w sz 
czestników pożyczki polskiej nie brakło. 
bowany patryotyzm kolej < polskich, znalazł 
w subskrypcyi pożyczki państwowej znowu do- 
,bitny wyraz. Oby za przykładem kolejarzy poszli 
jei wszyscy, którzy dotąd tego obowiązku wobec 
| własnego państwa nie spełnili. 
i PODZIĘKOWANIE ZA PRZEPROWADZENIE 
WYPORÓW. P. Władysław Woher, zastępca ge- 
neralnogo Komisarza wyborczego w Krakowie i 
prezydent sądu apelacyjnego, otrzymał od naczeł- 
nika państwa następujące pismo: Trudne zadanie 
zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do 
Sejmu Ustawodawczego na terenie powierzonych 
panu okręgów, zostało pomyślnie dokonane, dzię- 
ki pańskiej prany. energii i głębokiemu zrozumie- 
nin obowiązku obywatelskiego. Za owoeną pracę 
wyrażam panu swoje szczere uznanie I podzięko- 
wante. 

ODWOŁANIE AUDYENCYI U DRA GAŁEC- 
, KIEGO. Z powodu wyjazdu gen. del. dr. Gałecki 
|uie będzie przyjmował w najbliższych dniach. 


r,2,C,0,w,n,L.czy o'd dyrek- 
p każdy 
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Lwowa. 


oaz się jutro e goda. 5 po po- 
Na u dziennym sprawa aprowiza- 
iyi miasta, w saiczególności - pó mięsna. Na 
enie zaproszono szefa Wydziału aprow. K. 
ja inż. Kucharskiego. 
i SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH. W dniu 
22 b. m. odbyło w pod przew. wicepr. Roliego 
[2% odc sekcyi dobroczynnej, jako komitetu 
dowy Bchroniska dla bezdomnych im. Brata Al- 
berta. Na podstawie upoważniena Rady miejskiej 
uchwaliła sekcya kooptować do Komiteth bndowy 
Sehroniska: Ka. Bisku Anatola Nowaka, Ks. 
prałata Czesława Wądolnego, hr. Andrzejową Po- 
tocką, hr. Zdz. Tarnowską, Józ. Sarową, Marye 
Rollową, Adę Kosmówaką, Al. Adolmana, dra Buz- 
dygana, Józ. Goreckiego, Józ. Jawomiekiego, 
Schneidra, Wit. Sobolewskiego. dra H. Bzarzkie- 
ga L. Zieleniewskiego, brata Piotra, Piotra Rana- 
sia, Jana Krzyżanowskiego i Jana Duszę. Nadto 
omówiła Sekcya wnioski na najbliższę posiedzenie 
uzupełnicnega Komitee  hmdowy Schroniska, 
w sprawie zebrania funduszów. 
! VOL ZJAZD DELEGATÓW Polskiego %jodro- 
czenia zawodowego chrześcijańskich robotników, 


odhędzie się dnia 30 marca o godz. 9 rano w Kra- 


kowie, w zali kat. „Domu robotniczego”, ul. św. 
Tomasza 37. 

' POGRZEB Ś. P. JÓZEFA PROKESCHA b. lerio- 
pisty, syna współredaktora „N. Reformy“, oabył 
Bię wczoraj 
karzy, garstka kolegów zmarłegu, do których przy- 
łączył się głównodowodzący wojsk. gen. Gołogór- 
ski I spory zastęp znajomych, odprowadzili zwłoki 
sympatycznego i rokującego piękne nadzieje mło- 
dzieńca na miejsce wiecznego spocz w gro 
bie rodzinnym. 

'! ZAMACH SAMOBÓJCZY. 7 mostu na Wiśle 
w Krakowie rzucił się do wody w zamiarze Banio- 
bójczym młody człowiek nieznanego nazwiaka. To- 
nącemn poepieszyła publiczność z pomocą, a za- 
wezwane pogotowie ratunkowe przewiozło po 
papitala św. Łazarza. Powodem usiłowanego samo- 
bójstwa był brak pracy i środków do życia. Po 
chodzi on podobno xe Śląska, Btan denara jest 
hardzo ciężki. 


W SPRAWIE ODZYSKANIA ŚLĄSKA, SPISZU 
I ORAWY. Rada neo Sowa odbyła w dniu 
20 b. m. specyalne poeiedzenie, na rem powzię- 
to następującą uchwałę Zważywszy, że Śląsk Cie- 
szyński od czasów najdawniejszych był krajem 
| rdzennie polskim i po dziś dzień przeszło w trzech 
czwartych ezęściach ludność jego jest polska, że 
Śląsk Cieszyński, jako kraina karpacka, przyDa- 
leży przyrodniczo do Polski tak samo, jak okrepi 
nawskróś polskie czacki, orawski I spiski, i wraz 
z nimi stanowi dla Polski najważniejsze wrota ko- 
munikacyjne z południem Europy — Rada miasta 
Rzeszowa a posiedzenia w dnin 20 marca b. r. 
łączy się z jeduomyśliią Inanifestacyą całego naro- 
du polskiego i domaga się powrotu tych ziem do 
państwa polskiego. » s m 

Również w Bochni odbył się staraniem miejsco- 
wego komitetu wiec w sprawie odzyskania Sląska, 
Spisza i Orawy. Przemówienie do pnbliczności, 
zgromadzonej liornie ua Rynku, wygłosił prof. Go- 


a — mm: ma 
Rządowo upoważniene 


POSIEDZENIE KOMISYI APROWIZACYJNEJ | 
w 


o godz. 3 po południu. Grono dzienni- | 


rą następnie wysłano do Paryża 1 Warszawy. 
W SPRAWIE STRAJKU WĘGLOWEGO W 
|KARWINIE. Od porucznika Pusłowskiego, adju- 
„tanta pułkownika Coulsona, oirzymujemy nastę 
ipujące pismo: W sprawozdaniu z konferencji 
| przedstawicieli górników Zagłębia Karwińskiego, 
iw której uczestniczyli ezłonkowie Komisyi mię- 
dzysojuszniczej, zaszła nieścisłość wskutek ezęścio- 
wego przytoczenia w „Dzienniku Cieszyńskim“ 
przemówienia prezesa Komisyi, pułkownika Coul- 
zona. Jako adjutant jego i tłómacz, otrzymałem 
„wówezes rozkaz powtórzenia jego wów Delegatom 
robotników po polsku i jestm odpowiedzialnym 
za wierne oddanie jego myśli. Pułkownik odwołał 
się rzeczywiście do znanego gorącego patryoty- 
zmu polskiego, mle w imię jego żądał od robotni- 
ków, by znozumieli konieczność dosiarszśnix wę- 


dra pla całej Polsce i powrócili do spokojnej pracy. 


;Łapewnił ich również, że żądania ich według spra- 
 wiedliwości i możności, zadowolnione będą nieba 
wem i wezwał ieh do wysiłku cierpliwosci. Przyto- 
;ezenie l tylko części przemówienia i przestawie- 
nie słów pochwały, wypowiedriznych jakoby 
iw miejscu żywiołowym ozrzykn „precz z Cze- 
iehamit* daje więcej niż pozory nie zachowania 
śojzłej I bezetronnej nentralnaści, której pułkownik 
Conlsen niezmiennie i na każdym kroku rrzestrzo- 
ra. 7.reszta mowa pułkownika powtórzona została 
wiernie prawie w całości przez organy robotnicze, 
Francisrak Ksawery Pnsłowski 
Podpor. przydzielony do Rady Narodowej Cie 
szyńskiej i do Kotmisyi miedzysojuszniczei. 

i Z MOGILAŃ donoszą nam: Dnia 25 b. m. ob- 
rhodzono tu !25-t4 roeznicę przysięzi Tadeusza 
Kościuszki. Rano odprawióną wstał» uroczysta 
Msza św. przez ka. kanonika W. Piotrowskiego, 
zaś po południa w wypełnionej po brzegi sali 
'Kójka rolniczego przemówiła w porących słowne 
p. J. Gnewówna naucz. zamiępczyni kierownika 
tut. szkoły. Crzedstawiająe ważność dnia przysię- 
gi Kościuszki, jego życiorys i zwłązaną z nim ideę 
powstania Kościnszkowskiego oraz nawiązując 
ówczesne wypadki polityczne do obecnych eza- 
sów wołnej. niepodległej Polski Zebrana młodzież 
'szkoma odśniewałf kilka pieśni patrrotycznych, 
następnie odbyla sie deklamacya utworów, po- 
$więconych ozct Kościuszki Ludność w ponicełym 
nastroja opuściła salę. Zebraną składkę na „Skarb 
narodowy”, w kwocie 231 korm, oddzno w ręce 
| administracyi. 

| DODATEK DLA EMERYTÓW WOJSK. OBY- 
WATELI WĘG. Rząd węgierski przymnał dodatek 
drożyźniany do pensyi emerytom wojskowym. 
wdówom i sieroton obywatelstwa węgierskiego. 
Wszyscy” objęci rozporządzeniem bom maig bez- 
zwłocznia — udowndniwszy zwa obywatelstwo 
węgierskia dokumentami Hstom połeconym. zgłosić 
ewoje roszczenia, a mianowicie emeryci w iikwi- 


dstnrze rmerytżlnej likwidniącego sie minieter- 
stwa wojny w Wiednin (Pensłonsliqnidatnr des 
 liqnidiermdem Kierpaministorinm In Wien), wdo- 


(Wy Ié a pizo À członkach suero kge B- 
go wojska, względnie marynar woje: wo 
współnem ministerstwie finansów w Wiedniu (Ge-. 
meinsames Finanzministerinum in Wien). i 
i ZAMKNIECIE RUCHU TELEFONICZNEGO W 
(WIEDNIU. Dzienniki wiedeńskie donoszą, że sa- 
|rząd telefoniezny zamierza zamknąć cały rach te- 


Nr. 67. 


am 


jlefonów w Wiednim, z powodu braka najniczbędw 
niejszych materyałów. P 5 
Zawiadomienia i komunikaty, 

O DARY DLA LWOWA. Ponieważ przy odbio- 
rze darów dla Lwowa zachodzą różne nieporozu-+ 
mienia, uprasza Lwowska Delegacya K. B. K. by 
przesyłki, przeznaczone do rozdawnictwa przes 
K. B. K., adresowano wyraźnie do tej instytucyi 
t. j. Lwowska Delegacya K. B. K. Lwów, ul. Zy- 
gmuntowska 4. 

MIANOWANIA. Frezydent sądu wyższego p 
Walter powołał na Szefa biura  prezydyalnege 
w prezydyum sądu kraj wyższ. radcę sądu kraj, 
wyższ. dra Józefa Krzyzanowskiego zatradnione- 
go przez szereg lat w ministerstwie sprawiedliwoś- 
ci w Wiedniu. 

ZE STRAŻY POLSKIEJ. W piątek 28 b. m. a 
Eo 6 wieczorem wygłosi prof. Kantor w lokalu 

traży (Rynek 6 L p. IT. schody) cdezyt p. te „Nam 
sze prawa do szerokiego Podhala“. Wstęp wolny, 

DZIAŁKI NA OGRGDEIL Magistrat ogłasza: 
Dziś w środę rozpocznie magistrat rozdawnictwo 
działek na małe ogródki wyłacznie pod upraw 
jarzyn. Na razie n zdawane będą tylko daki 
na błoniach miejskich, termin zaś rozdawnictwa 
działek na gruniach połortecznych będzie ddat 
kowo później ogłoszony po przeprowadzeniu no- 
wego pomiaru i nomiaru tych gruntów, Zołwri6 
się można od środy począwszy w godzinach od 4 
lao 7 wieczorem w wydziale I. a. masistratu (ai, 
| Poselska 10). Uwzalędnieni beda przedewszystkiem 
przeszłoroczni dzieriawe7 działek. Działki rudi 
| wane będą na okres dwuletni do 30 października 
1920 za czynszem po 7 hal. od metra kwadr. za 
irok, przyczem oplata ścinenna hedzie za cały © 
kres dwuletni z gór 
| CUKIER PLA Chukòtii Magistrat ogłasza, 
Biuro eentralne dla kantwoli spożycia chleba (ul 
Wisma 4) wydaja legitymacve dodatkowe na cu. 
kłer dla chorych na podstawie świadectw lekar 
skich według następniącego porządku alfabetypcz= 
nego: w poniedziałok od litery A do E, we wto 
rek od Ktery F do J, we środe od litery K do L 
we czwartek od litery M do P, w piątek od litery 
iR do 8, w sobotę nd litery T do Ż. 

DROBNA SPRZEDAŻ ZIEMNIAKÓW POZNAŃ: 
SKICH. Miejskie Binro aprowizacyjne zawiadamia, 
iżo od środy 26 b. m. rozpocznie się drobna sprze- 
dat ziemniaków poznańskich. Miejsca sprzedaży, 
ziemniaków są następujące: płac Jabłonowskich, 
plac Słowiański, Szczepański. Wolnica i Podeórze 
obok Elektrowni. 
nau aa wwo kGOć 

U 


M. KLLHELN PRZYGYSZOWNA 


lekarz kraj. 1 miejski 
|E szmat dnia 24 marca w Żabnia nad Dunajcem 
w 52 roku życia na tyfus plamisty. 


Pogrzeb odbył się w Żabnie dnia 26 marca 
rano, o czem nieutuiona w żalu wdowa z By- 
nami Krewnych i Znajomych zawiadamia. 


si a99 Konce nowany 
„AUrOra” zana cwyzcze 


OSOBA 


KRAKOW, SZCZEPAŃSKA 7, I p. 


z ecs Wyższa uczelnia 
„Strój Kraju i Szysia 
Nowe kursa 
rezpeczynają się 5 kwietnia 1918. 


Brzozie mame, Iwalifikowana siły naaczyciełskia, 
Zgłoszenia 
przyjmuje się tylko między 10—11. 


Prospekty darmo. 1906 J 


Maszyny do pisania 
dobrego systemu poszukuję. 


Oferty pod „Konstrnkcya* proszę składać w Admisi- 
stracył „Głosu Narodu*. 126 


+WOLNOŚC!. 


Najjepsza bibułka 


w książeczkach i 


aretowa 
utkach 


Wyrób- Krajowy 
jedynej galicyjskiej fabryki bibułek 
do papierosów 


główny skład sSGŁALI? 


I Żywiec. 


Stanowisko z przyszłością! 
Mtodza panowie, z wyższem wykształ- 
ceniem szkolnem (ukończona gimnazyum 
tub szkoła handlowa), gotowi poświęcić się 
zawodowi ubezpieczeń lub posiadający 
odpowiednie wiadomości — szczególnie 
w sprawach ubezpieczenia od ognia, ze- 
chcą zgłosić się zdołączeniem życiorysa do 
Banku Związka Spółek Zarobkowych w Poznania. 
Stała posada z widokami szybkiego awansu. 1260 


— m. ee 


Serwis starej porcelany z 
dębowa kanapa, fotele skórą pokryte, futro 
dacha — okazyjnie tanio — do sprzedania 


tiala licytaeysaa. Bracka 6. 


W dniu 14 marca b. r. powstało nowe 
STOWARZYSZENIE 


„SZATNIA“ 


Stow. zarejestrowane z ogr. poręką w Kra- 
kowie mające na cełu wyrób fabryczny 
gotowych ubrań oraz kupno i sprzedaż 
_ ubrań i przyborów krawieckich. 
=== Udział wynosi 100 K z jednorazową poręką. c=== 
Przyjmowanie członków Oraz wpłat na udziały uakt- 
teęznia mą razie kaucelarya adw. Dra H. Jurczyśskiego 
saa Szczepańska 11. między 10 a 1% praed- 
13 a 5 pop. oras skiep „Szatnia* w Kra- 
kowie Sławkowska L 14. 1236 
Rachunek m PIR Galicyjskie ziemskim Baske kro- 
dytowym, w "AE piac Maryacki, 


Na obchód Kościuszkowski I 


W. Kessak: „Przysięga Kościuszki na Rynku Krakow- 
skim“, okazały obraz barwny, wielkość 64x86 cm. K 20— 
Jen Styks: 1) Kościuszko pod Racławicami, 2) Zdo- 


bycie armat, wyd. barwne, wielkość 43X64 em. 
Jan Styka: Portret Kościuszki, wyk. barwne, wiel- 


barwne, wiel- 


1. M. krzasz: Poria Kościuszki, wyl 
b az: Portret i k. 
aars Ai 0 ry reku 

ka: „Połonia”, wspaniała heli wura, I. wiel- 
er D Aa PSO" 

Jan Styka: „Polonia“, wspaniała heliograw ara, II. wiel- 
penae Z W ma % 0u7%w sÓES— 
“lelki wybór obrazów treści narodowej I historycznej poleca 1168 


| WYDAWNICTWO SALONU MALARZY POLSKICH Henryk Frist Kraków, Fieryatsta 37. 


Dia odsprzedawoów wysoki rabat — Zamówtenia na prowincyę Raz nić się edwrotnła 
1 


ua nadesłaniem gotówki — Porto I opakowania K z || 


|. mrau o a 7 NEO mo: = em wm) 
Do wiadomości wszystkich ubezpieczonych 
w austryackich pożyczkach wojennych 
PEREZ Z EE 
Wyjaśniamy, że 
» 1) ubezpieczenia w austr. pożyczkach woj. są ważna 
bezskuteczność uhezpieczeń. 

2) można ubezpieczenia reaktywować przez zapłatę całej 
zaległej premii do dnia 31 marca 1919 (pod warunkiem, że 
ubezpieczony w chwili reaktywowania jest zdrów). 

3) lub też przemienić ubezpieczenia w austr. poź. woj. na 
gołówkewe, przyczem cała zapłacona premia będzie wliczoną. 
4) warunki przemienionego gotówkowego ubezpieczenia 

są niebywale korzystne (natychmiastowa skuteczność, nie- 
przepadalność premii, 90% ndział stron w zyskach i t. d. 
Zgłoszenia przyjmyje | wyjaśnisń udziale: 


skuteczne pod warunkiem regularnego opłacania premii; 
zwłoka w zapłacie premii powyżej 3 miesięcy powoduje 
Bział ubezpieczeń Polskiega Funduszu wdów i sierót w Krakowie, mi. Wolska 19 
1115 


I Instytzeye, które poprzednie ubezpieczania ta przyjmowały. 


PROPAOZROCORODECOGOGOCOG 
GALICYJSKI AKCYJNY © 


BANK KUPIECKI 


Lwów, Halicka 19 (dom własny) 
przyjmuje wkładki oszczędności z oprocentowaniem 
4'b od sta 
i wkładki na rachunek bieżący z oprocentowaniem 

3'h'ba 


Bank wypłaca z wkładek oszczędności 2.000 kor. tygo- 
dniowo, zaś z p bieżącego e kor. dzłennie 
wypowiacdnom 


E 
© 
© 
© 
© 
© 
Q 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
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JOJOJOJCJOJOJCJOJOJOJCJOJCJE) 


Podatek rentowy wraz z dodatkiem woj 
wc eb aż e wg gpw 


BIURO + 
parcelacyjne 


w Krakowie 


ul. Grodzka 26 


tel. 3444 
rozpoczyna swoje 
czynności i przyjma- 
je zgłoszenia parce- 
lantów jako też do- 
bra odparcelowania. 


Przepisywanie na 
maszynie 
przyjmuje Krakowskie Bar 
ro ogłoszeń Kraków, Du- 
najewskiego 9, iny bin- 
rowe 8—12 i 6. 1288 


CZĘSTOCHOWA. 
Potrzeba dwóch zecerów 
ma typograf; wynagrodze- 
nie po 700 Mr. miesięcznie. 
Czestochowa, Biuro ogło- 
szeń A Otrąbka. 1248 


MŁYN WODNY 


murowany z mie- 
szkaniem, stodołą, 5 
morgami' gruntu, w 
okolicy Krakowa (ko- 
lej w miejscu) jest do 
sprzedania. — Wia- 
domość: Budkiewicz 
Kraków, Czysta 8. 


RASY KONTROLNE 


są do nabycia 
Kraków, Kurnik 3. 
dui. Hecker | Wł. Keyha 


mechanicy. 
1278 


Poszukuje się 


kierownika dla 2 ga- 
trowego tartaku, 


Zgłoszenia wraz s odpisem 

świadectw I żydłorrsem 

przyjmuje pod „Z. M.“ bra- 

ro Hopcasa i Salomonowej 

Kraków, ul. Szczepańska 9* 
1228 


RE Bozaańżsk 

jkowskiego, Falata, Fi- 

lipkiewicza, Malczowskie- 
^, Pankiewicza, Pantseka, 
amisławskiego, Weisss, 


Wyczółkowskiego i isnych 
do sarzedania Kreme- 
ro 6, H. p, na prawo 


od g. 8—6 popał 1284 
Maszyny do pisania 
wszelkich s w kupie, 


euy. 
A. Ra Gwaki Kraków, tr 
Golebis %0. 1266 


| memi, Bonm Woyesyâski — Dokania. 


w średnim wieku, energii 
czna, znająca się dobrzi 
na gospodarstwie i kuchni, 
obejmie posadę zaraz na 
piebamii Inb u samotnega 
pana. Adres: K. Bocheneli 
Kraków, ui. Andrzeja Po4 


nia szyb wystawowych, okiem biar, mie- 
szkań i lokali, także mycia, wiórowania, 
zapuszczania i froterowania posadzek. 1204 


Pracę wykonuje alę szybka pa cenach przystępnych. 


Kraków, al. Bracka L 7, IIl p. „Aurora“. | tockiego L 7. 1844 
Potrzebny 

Starszy praktykani 

handlowy msye | Kamienice | praktykani 

mi poszukuje posad w Krakowie do sprzedania gospodarczy 


poleca Krakowskie Biuro 


od 1 kwietnia. Zgłosze s odi ki Ap 
z podaniem warunków łosześ, Danajewskiego 9. etnia majątką 
Wojciech Oleksy, Brzezin- iadomość od godz. 5—6 | pod Krakowem. — Zgło+ 

ka p. Brzeżułcą via Ska- | PO uawyłączeniem | szenia: Karol 
wisa, 1970 | niedziel i świąt 1240 | wądów p. Pieszów. 1218 


L. 643, 
Stary Sącz, dnia 21 marca 1919 r: 


Konkurs. 


Magistrat miasta Starego Sącza ogłasza konkurs na posadę 


kontrolora kasy gminnej 


z płacą po 1.000 koron rocznie, dodatkiem aktywaln od 
płacy, ó-ma pięcioleciami 10°% od płacy. 4 ELE: 
Ubiegający się o tę posadę mają przedłożyć: 


1) metrykę urodzin; 


2) świadectwo kwalifikacyjne z odbytego egzaminu przy, 

Wydziale krajowym; 
świadeciwa szkolne; 
4) świadectwo moralności; 
) świadectwo dotychczasowych zatrudnień. 

Posada ta nadana zostanie na jeden rok prowizorycznie, 
a po roku nienagannej służby nastąpi stabilizacya. 

Podania wnosić należy do dnia 15 kwietnia 1919 r. na ręce 


podpisanego. 
A. Pawiikowski, burmistrz. 


OBIE OEI OEM) OR E O EKZA OEEEE © 


LEN Staw. zarejestrowane z ograniezoną poręką 
ma w Krakowie, Szewska 12 
dostarcza natychmiast 


nasienie Inu i konopi do siewu 


== po cenach zeszłorocznych. == 


Wysyłka nasienia tylko za uprzedniem nadesła- 

niem nałeżytości. Ze względu na trudności dro- 

bnych wysyłek, prosimy o zamówienia zbiorowe 
do wysyłki koleją. 

m: Sprzedaż na miejscu także w drobnych ilośclash. ==== 


Sprzedajemy również kołowrotki do przędzenia, krosna 
tkackie, tudzież przyrządy do nich, Dostarczamy także 
wyroby powroźnicze (postronki, krowiaki i t p.) Przy 
zamówieniach prosimy o dokładny adres (stacya kolej). 


Zgłaszanie udziałów przyjmuje się w dalszym ciągu. 
DYREKCYA 
1048 
©EED>© 
„om Neredu" w Krakowie „mod muziam i Jaks ~ 


; 
© 


4. Walczarskih. 
9 


Em Brom Hospi 


©) 


